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DEPARTEMENT DE L’OISE 
Arrondissement de Senlis 


PREFECTURE DE L’OISE 
Direction des Securites 
Bureau des Polices Administratives 

0 5 MARS 2018 

6, rue Georges Fleury 
60607 CLERMONT Cedex 


POLICE MUNICIPALE 

13, rue Saint-Piene Police Municipale 

60400 Verberie de Verberie. 

Tel: 03.44.38.71.77 a 

Mail :police@ville-verberie.fr Monsieur le Sous-Piefet 

6, rue Georges Fleury 
BP 90080 

60607 CLERMONT Cedex 


Objet: rapport sur I’utilisation de la camera pieton. 


Monsieur le Sous-Prefet, 

- Vu Decret n° 2016-1861 du 23 decembre 2016 relatif aux conditions de 

1'experimentation de I'usage de cameras individnelles par les agents de police 
municipale dans le cadre de leurs interventions. 

- Vu I’arrete prefectoral du 18 mai 2017 autorisant I’enregistrement audiovisuel des 
interventions des agents de police municipale de la commune de Verberie 

Veuillez trouver ci-joint le rapport sur T utilisation de la camera pieton par la police municipale 
de Verberie. 


Veuillez agreer, monsieur le Sous-Prefet, Tassurance de ma consideration distinguee. 

Brigadier-Chef Principal Kieffer 












RAPPORT SUR L’UTILISATION DE LA CAMERA PIETON 


Effectif de la police municipale durant la periode experimentale : 

1 Chef de Service en retraite depuis le31/12/2017 
1 Brigadier-Chef principal employe depuis le 13/11/2017 
1 ASVP 

Nombre de camera et modele portee: 

-1 camera de marque VUPOJNT. 

Agents ayant porte la cainera et periode d’utdisation : 



La camera pieton VuPoint a ete portee par : 

- le chef de service Monsieur Deppe sur une periode allant de juillet a novembre 2017 

- le Brigadier-Chef Principal Kieffer du 13/11/2017 an 28/02/2018 


Frequence d’utilisation : 

Ponctuelle: 

-Lors des manifestations importantes telles que la fete nationale, fete foraine, 
manifestations d’associations, oil les regi'oupements de population sont plus 
importants. 

-Pendant des heures de soirees/nuits 
- En mission police route ; controle vitesse 


Quotidienne : 

1) Lors des patrouilles pedestres dans des quartiers dits sensibles tel que les Merlets, 
Margueritte Yourcenar. 

2) Lorsque 1’agent intervient seul sur 1’ensemble de la commune. 



Impact de I’emploi de la camera individuelle: 

Le port ostensible de la camera pieton est systematiquement remarque par la population 
lors des patrouilles pedestres, des interventions, suscitant un questionnement sur la 
legalite et le fonctionnement. 

L’effet dissuasif, preventif, dispersif a ete significatif notamment lors d’intervention 
sur des regroupements d’individus troublant I’ordre public. 

Le fait de signifier que la camera peut etre declenchee et la conversation enregistree 
provoque immediatement un changement de comportement (baisse du ton, de 
I’agressivite, retenu dans les propos, dispersion des regroupements (ex : squat dans les 
cages d’escaliers). 

Le port de la camera a apporte une securite supplementaire par son effet dissuasif. 

Elle a permis d’apaiser des situations qui auraient pu degenerer vers un outrage, voire 
de la violence. 


Enregistrements et extractions : 

Durant les 8 mois d’utilisation de la camera pieton aucun enregistrement ni extraction 
n’a ete realisee par les agents. 








